_WINCENTY STOJAK 


Żołnierz 1 Pułku Strzelców Wojsk Polskich z roku 1831 
przeżywszy lat 54, opatrzony św. Sakramentami zasnął w Panu d. 25 Stycznia 1888 r. 


Pogrzeb odbędzie się d. 27 b. m. o godz. 3 popołudniu z kaplicy ementarnej, a następnie zwłoki zostaną złożone 
w groboweu Żołnierzy Wojsk Polskich z 1831 r. 


NABOŻEŃSTWO ŻAŁOBNE 


odprawionem zostanie w Sobotę o godzinie 10 przedpołudniem w kościele Najśw. Panny Maryi. 


Zakład pogrzebowy A. Szafrańskiego w Krakowie. 


